DR N IMDAD ALI 
M S UROLOGY CENTRE 
OPP OLD KSRTC BUS STAND 
KOLACHALAM COMPOUND 
BELLARY 583101 
KARNATAKA 
INDIA 

drimdadali @ gmail.com 


